Carl Nielsen 

Symphony No. 1 



Allegro orgoglioso.CM.M.J-io*.) 



FLATTTO I. 






tefi^ft 



^ =g =^ 




^SE 



i 



fltttfiVp 



1 



* € 



■& n* 






r ifrr 



t r > y 



* 



A£* £—> ^ 



fc 






^ 






aempiej 



8 



Oh. 



ifflP 



9 



&= 



j - ^F^ 



J7 



pr ffffrfitLr ^ u fffff 




Poco meno mosso . 



|, J U , j — j 



T 



I 



■ j j i ^ * #' I " ■ 



f^-^ f^fe*r r | fi? r 



? 






Viol.I 



-o- 






= 3£ 



3^ 



-2^ 



as"~% 



3== 



*== 



Assai piu vivo del Tempo I. 



mo l to tranqntUo 




2 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 



FLAUTO I. 



%T p ..- - , — : m f cresc. y 



l /' i J -' Tl f ,f % 



£ ill 



?=?* 



^ 



■*■ J n J|J J rtJ J 



I 1 r i vm 



£ 



ml 



f 



m 



\f- 



f ritemtto 



# 



1 



Sfcl£ 



Jfi 



e^gi *e 




* fe s ji *| i 



3 



tl 1 j> y i\ ' M U y| ' » ' f 



i 



& 



«y b-d IfV M^ 



cresc. a tempo 




a. )>a. -*. 



# 



1)12 kg""""""^ ^H 



# ^ 



jct-^ mm 



fig^TTf 



lUs 



is 



E 






£y£-^ 



||||| 



* II 



/* 



a tempo 



- m* - 



te 



■^-^^-s*. 



11 a. «. /"S" ^ 



f pffffifr - 



? 



J3T 



# 



2 



HiiJ 






k 



» 



cresc. 



ere 



Aden 



4 



? 



t 



fi¥ ten 



f if p it 



p itp if 



ff fifr r 



-»- 



rfo 



3 



i^^e? 



£ 



/ 



Wf> 



^ I ^ipr ir »r "fir » r l ifTr»p ' 



?=»= 3 



e ™^ t^j-jri 



-J»i» 



Crsso. 



ummI 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 



FLAUTO I. 



i 



51 



u 



SJL 



'*&- -0-* -0- 



:£ 



:e 



^ 



W 



■mf 



Crete. 



:= A 



t 



£ 



I' # 



£ 



5 t ° b - T Qi 7 > y , i> jSiTj t ^ r > 



5 



3^ 



V I 3^ 



# 



nil ,>/ 



*** 



r^ ^ = ^ 



ffif^ ^ 



M= 



«£ 



p 



P 



r yw> ,ff ,ff> , i » , , m^ir;??? „ 



sT^ife 



ri7. (/tw. 



$ 



a tempo ma un poco sostenuto 



>iol 1 



6 « J J' 



r i J~3 






# ■#■ 



££fte£ 



/> 



ft v * " 



3 ,°.%^tiJpJ «l. 



i£ \& t- 



^^ 



XI 



& 



S 



jgjT 



w 



'/: 



motto tranq 



# 



fttt" |tt 



Allegro molto. 

1 \iola 



19 



*SE 



jt - = E 



f-f f r f_f f f f ff p 



dftm. 



#1 



r1«TlftT*: # ^^**TliT^> te#J 



mxrtM#?xmx#t&t*H mm 



? =m 



o 

JV Cor. 



J»l» 



5 



^¥ff , f¥ff , F¥ff^#M 



Stretto. 

Sl fit. fiL It, g == 



£E 



mf cresc. 



ff 



ff 




-P- 4*- -&- 



te 



/« 



X"^ !£ 



.£ 



>' ~ Ml ■ I 1 ■ E t«»-~ I 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 

FLAUTO I. 
II. 



Andante. (m m J « eo) 

5 J± f "A Ob.Clar.FaK 




m 



£ 



rrfffiF r Ei . .rrf frff f irff fe 



til ^f 



tempre J¥ 



m 



• f r f r i ii ft frrrfffr 



s 




Tranquillo. 

1 1 Ob. 



ZMEZ 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 

FLAUTO I. 



fff -fr . f gfffiFf^T^L^ 



*== 






Pcre 



miMM 



E£* : E £* : E £ 




seen 



1 <<r 



$ - 



# 



<75 J> molto f p~*=;f P 



J"- 



r *r i t > - i ^rr "r ft 



i ^ 



r?r7r,?« 



BP^ 



*== 



_p_p 



»» rfi»t. 



Allegro comodo.(»i. m J . ««) 



III 






J r j j -,1 



P ^ 



i 



ff £- 'A 
:= a := m :E 



^m 



# 



HH 



flt« 



i 



2 



**f^te^ l*:^*^ 



life! 



==* 



I 



££ 



I 1 n - 



^b 




i i n iii i m /"* 

-^^^ mj 

~ if r -^rf rrf rr i ffrf . ~ . ~ =f S 




ji f r f gf ,f> f f r , f fr f yr i f f r f fr . f f r f fr 



4Hr 



x 



i§ 



rj; 



ffrr ffr .F IfPf ffr . fffff fr . f 



6 1 j» 



pr 



£, 



U" I i ' I'^'ll 1 tf'-f^-H 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 

FLAUTO I. 

Andante sostenuto.(M m. J-uo.) 




«£ 



BE 



n - ^ 



=2 



Pf ft^mfr 



^s 



/* 






/* 



j p , I'^m^r 



-»•• •«-• 



E 






g>iiff>^i 



P^r? 



s 



SE 



£3 



^ 



-J* 



dim. 



M'r, >T r i *r 



TanH | irtHH,i£fjg 

if * 



t I - 5^ 






* 



mj 



i^ 



# 



!■, ffffff.ffffff.ffffff.f 



n ■ It r f r f r i f n - 



s 



fffff.ffrfrf . rfrfrf,fffffF> 



: ^=r 



^^^ 



pp 



¥ 



* 



wi. -* t t 



i 



?E^3 



i& 



) ipjr -j l J f^tf-"r nip Iv^tfjiir 1 



^ 



t 



f y f f f r,*g ^f f f f , ^ f ff f f , g-y-^ 



fr H . d 



/y 



crexc. 



w 



k 



• F «£^~s- fe* £' # ^ i #s te lis 



S 



£ 



7 



sempre 




Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 

PLAUTO I. 

Andante sostenuto. J- J. 

7 4 Trb - 

M ■' H"|i 



. ______ | » 101 



# 



s 



Allegro assai. 



h, r ■> if .. i f Jlp j J j j j i^+r^n^ 



H 



ir — T7 



i 



i'i' 



S 



f£^-ff if rf f f r ,fr f r t f,Trff y f l ffff m 



poco cresc. 



t « te 



I ^ f f f f fr iff Frf f if f ff 




fffff 



ff' 



k= 



f fffff ,f fffff , f fffff if 



3 



m 



3EE£Eg 



dim. 



Allegro con fuoeo.(»i.M. J.» 1*0.) 

Ob.CUr, 



i 



Str. — •■__ 



si 



rr j - jT* 



f ■ 'I I - 



IV FINALE. 



±=t 



£#f 



i 



^^ 



T**" 

^ 

jy 



^ 



J7 



II. Ill 



#£^£ 



=~i*± *£&t jj 



i , - 






B" 



?___, . ^ ji^ TTTJ ^ u 



f^ 



ffl 



i 



18 C 1G D 17 E 7 4 rui m 0b 



poco tranquillo 

poco rit. 



m 



&* 



rs — p 



jf£f 



& 



+—4- 3 



X 



31 



p-^" 



3E 



£ 



F 



£ 



a tempo I 




piu vivo P cresc. 

. j^ Tempo I. 



rnf 



/_ 

•*• ll*^ Fl.il Clar. 

4 ._ _ l_.fc— 1 



£^ 



1= 



E 



PP 



*3 



$ 



5 



t 



cresc. 



' 1 



.VioI.I 



16 



G*i 






-i 4- 



25 



H 



20 



H 



^3 



8 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 

FLAUTO I. 



ii in* 




ii in 



# 



filllyi 7 J-J 



fi semprejf 



^ "Sf ^ ft L 



i 



hcr^^n 



Ml 



^ 



r=^ 



?=*=* 



/. /* 



$ 



\* 



11 31 



Trb. 






# — ~ 



^ 



¥ 



poco tranq. 



3 



w/i 



cresc. 



f f fM 



Mi 



J2 



3SE 



£ 



Ik 



Or 



Tromb. 



m 



y^ 



r m ■ ■ 



li^LU 



*M 



^ I f - 



^^ 



ipg=g 



Ffp 



Trb 



i 



? _ .? 



^ MEA^*1 



9 



II 

'J- 



r * ■ in- 



rij 6 



11 



ff 

N 



^><9<?0 /t7. a tempo 



$ 



i 



S 



44 



Allegro molto/o . 7e.) 

"Jit ?7i' 1% 



S 






3E3EES 



3=?=* 



£=£ 



1 






^ 



w 



f t ■• 



£3e=± 



fr £ ■ • 



■»•• 



r h ■' tf* u ■• i i*i * -' 



= 0> 



ui > =*■ ^: ^ ^ i 

?£ ^ JL £. i. J*, ft 



f.fPPPfPfffH 






cresc. 



& 



^ 



■»•• -^ 



t? 






^ f ^fffffUg 



-»•• ■©•• 



3=£ 



f> >f"f,,f7f,, ff„f?f 



^ 



^ 



^ 



*=*= 



u ■■ ' t r*»- iu * ■' - I 



Allegro orgoglioso.(M.M.J - 104 ) 



Carl Nielsen 

Symphony No. 1 
FLAUTO II. 



j^»p- iiVr* ir*- 



^r^~ ^ 



•0- $t 



?EE^±E£E=EEEEE* 






I 




ll 



■ fritenuto __ 



P^ 






V I I ' j 1 J l ' Bg 



f f f f for t f tfff tfffi. 



a tempo 



ir 



$ 



rrfrfff?f 



?5C 



lRg= t% 



A 




? 



1© W 



w HP 



■q: 



£ 



^ 



% 

b==: 



* 



{2 ■*■ 




§M 



F^ 



i 



« 




^ 



=jF=^ 



E 



f i L> i p r -h 



tg £ Ijxi M || ^£ # |£ 



f f , y f . pf . f m m* 



■* hH 



11486 



/* 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 

FLAUTO n 



m 



fc 



a tempo 






£ 



•T poco rit. fff 



^ 



f i fr ■ i fT 5 



SE 



;* ^/f 



.9 ? 




i.y ff . rrrrrf . rrrrff , ffff 



i" ' f > 






M 



F __ 



cresc. 



ere 



seen 



do 



-b> ffTrir" 



4 fl^ ^i J 



14 



^ 



Viol.I 

o — 



i 



£3^ 



51 



JU J7T] JH 



1 



6 



mf 



cresc 



F r Fit > r 1 11 1 r w fir v ^ i r > l rrr i r , fi r rrr 3 



* 



// 



4 



te 



JL .». 



£«£*£ Sfi 



i 



10 1 



*r^ ±%f %i$r^£ 



3 



^ 



*E= 



raj 



« tempo ma un poco sostenuto 



b=^dt 



^ 



^ Kp i> X 



t»i 



fe 



ja. 



Ob.I 




? 



M= f 



t it. 



dim 



mf 



$ 



fe* 



IE 



Allegro molto 
23 






A 




& 



T=T= ^l 



molto tranq. 



PP 



rfnfrfnfrl felE 




frrr i frr 




* 



ci esc. 



mf 



Stretto. 



I* f r^ri 



i 



3 



SL 



te 



^ 



# 



= ^y 



./r 



i r" > 1 i r > r i r > i~ ^ » r ii>- g 



? 



t 



3==e 



/. 



/* 



,/* 



/» 



* ■ i r * - i- a 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 



PLAITTO I! 
II. 



Andante .(m.m J»«o) 



m 



P^e 






m 













r cxlfr, j ■ 



¥~=f P 



f 



f ^f 




1 



/?N 



3SE 



^ 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 



FLAUTO II. 
III. 



i 



Allegro comodo.Ow. m.J. -»6^ — -^^^ m . . ^ 



I 3 



• ZH 



^ 



BE 



Js 




WJJ 



>«■» -»-' 



1 



11 



?=?= 3Sg 



$ 



# 



cresc. 

Clar. 
PP. 



f 



j ^j j jj^r^ t 



42' 



f ^rV- fr ?> 



33^ 



£ 



^^E 



ra^* 






•»■• 



i 




ffff fff . fffrfffr . fffrf fff . 



^ 



fr f> ,f fff f fff .JFffrFfff .ffrf fr ."F 



a 



t i " l i --II 



RT 



feJ 



1."!, I M " * 1 ' ' " I ' 



Andante sostenuto.(M.M. j . no.) ^ 
7 1 ns <H~^ M - 1 s" 



Tempo I. (Allegro.) 



^ 



i 



ft* 



j j: ". 



PPtranq. 



P 



O' 



* 



a" 



a 



£3EE? 



<S^ f» 



ijf I \* 



?=?= 



-€^ — , o' 



1* ciesc. 



XL 



ere so. 



D 



4 k ''' : rn> 



I 1 ! M 



&^y 




*=r=r 



I ' M -' 



iriteife 



v \ , - / 



#Sfe 



^ 



nm 



*9i i 



i 



te Cn 



% 



a 



M 



?^E 



, ^ ^fr^fr 



ft£££lteM«|, 



MLM 



£ 




£=£ 



m 



tft* 



E 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 

FLAUTO II. 



7T 

Cor. I II 



7* 



S 



• —+ Cli r-m (2i r-0 fa j—m 



rfm 



mp 



r rrrrr i rTrrrf i r m -* I- -ij_r r r r r ir TrTrT I 



a 



S 



ta. — • 'fk jy, 



^^Kf 



IV 






te=§ 



* Ujjjj 1 



it r rrf rirr rrrrir ? g 




MM-* 



/y 




sempre ff 



Andinte sostenuto. J - J 



r Trb 

4 //>/, 



\ul. - 



^ 1 r^- i^/i- 1 r ,. I r ^ =f#= 



Allegro assai.i 
3 * 



£ ft* ft* ft* 



P 



a i 



PP 



Ppoco cresc. 



$ 



ft* 



ft* ft* 



ft* ft.* ft* ft. 



£L* 



s 



i 



3 



f jf "• 



^ 



cre.tc. 



P 



Allegro ron ftioco.U m J -120.) 



IV. FINALE. 



Ob 



Str. 



ff 



1 



f 7~3- fpJ -. 



3 



// 



— is* 



n 



U T 



jy 



I* f r |fy r .| ,f |fYi 



t~ j: 



¥ 






<h ^ - 



V 



¥ 



f ,f ff fff 



ft 



? 



3 



P^moW f* 



r 



*e= 



■ ■ 



PP—*=^fz 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 



FL AUTO II. 



V - \ 



.<^rfrff 



B 



I 



> tj p p r ~~h* 



t»-# 



¥ 






y; 



Viol I 



It ^TTprP^ 




\ioi.i 



^N#* 



4 f/TOg . ~ ** 



^ 



p-g^i 



£3 



WJ* 



w; 



i> 



cresc. 



f\f ,ffrr itV£- i ^rri f : 



1^- 



i 



¥7^77^ 1 



# 



3 1" 



jfjU J J IJy^ 



f f f . f ¥ 



nsn^ 



*== 



& 



^ 



Cor III 1\ 
marc. 



U VQ. 



£ 



t»* pi©* 



i=ai 




//!/> 



■= z :z PP 



Tf o P 

pp ^~^ 



t|f£"Epg: 



at 



g~~ | ig ^ | 



Cor. II 

Piu vivo. 



|> » * 



^ 



? 



& 



w 



/ 



m 



*/•-=/= — * 



mj 



£ 



♦ t>JL 



:!£ P 



ol -*»: ^e- 



tn £: \l^. 1>S Tfk 



P Tempo I. 



3 



f .rfff 



? 



? 



p 



Ctf'SC. 



i . rf Ff . f fff , f = 



3 



cresc. poco rit. a tempo / J' m f 



1©- 



r,r i f,- i 1 -?- ti 



^ 



*r 



pp 



f > P if > P if.P if > P if.P i £ 



f - r i 1 \ r i 1 <r m k i 1 » r i ' \ 



ff 

ia "*<i 3 i i 



£E=; 



pp 

ri Jr. o 



>10l.I . . / ^J • 

1 /T V J j ,=• /^ 



idS 



a C « b* » 



1^^ 



S 



? 



m^ 



# 



TV :E 



££ t£ ^ 



s 



'■»* *" I*" ■&• •&• 



^^"S:H^: ^ life E fyfcjziz 



g=E? 



? 



* 



^P <?r# 



seen 



J 1 ' f ff l f 






<^o J* marcato 
2* 



M 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 



FLAUTO II. 



$ 



* * p 



2 



'i~li 



tetetetetauii 



te 



^ 



: jF :::g: 



^^ 



# 



^rffoffoftr^Jf^ 



i 



•«- •»- 



^ y~fe 



// 



.£ 



fz 



# 



i-o- -o- 



•»■ -o- ■»» 



K 



m. 9. 



'■: \t \> 



kiiiii 



sempre ff 



f* T* 






•e %^i«£ feff ff jkg 



te 



# 






i te^*^.- 



\>JL \>fr ),«. 



4 



\>t. \>£t £ 



^ 



r>r i r> . 



g=^ 



$ 



* 



&* 



* 






dim. 



PP 



Cl«r. i /»c» tranq. 



4 



£ \>+\>i» \> 



. f >fp,pTT; i£=fe£ 



3 



==i 



b ■ l« r s * 



r < ru.r 



p 



$ 



j» ^p^fo^f j» 



3 



■*. ^ 



i 



£ 4 



^ 



£*E£E! 



i> 



V,ol.I 



i 



. viol. I III — 



I ' « 



lis' 



-O- ^-O- 



* lift* liar 



^ 



c/e 



seen 



# 



3 := 



-0- ■&• 






*° ff 



3=± 



^ 



n> f fjt'ir .» i- .» f?'^ 



* #• . ^ 



? 



ffrF.f If 



3E 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 

FLAUTO II. 



£i§6£ sSl^> ¥%?£! *£%€$£& 




Allegro molto.(M.M o « 76 ) 



:S IS: sfc s: 



£ 



fe@E 



s: u.' 



■»-• 



#%?S' A^^S' 5' £ ft«T"S£ 



i£=£= 



§^ 



£3 



~ :£ j=^ ^ — 



^ f 



10. u.- p. + 



£ j=?ft> te^Te 







= I £e £ PI* tei7* 



w ^r^> 






$ ' ^ fff ^ _ 



m 



:*z &.-&*:*: 






5:^^ tis^f? 



fe#?^: 






P- % +- •&-• -*. J2> ^ 



£3E 



^ 



f j- ! u- I' | j- ■" H 



Carl Nielsen 

Symphony No. 1 



Allegro orgoglioso.6:. m. J . 104 ) 



FLAUTO III. 




sew pre J' 



I 



?nsn 



6 



* crTf'rjif * i 



e 



u. 






Poco me 
3 3 Fl ',' , 



£ 



£E!E 



2 



?// 



'/ 



/ 



no mosso. 



i i 



js jjoco tall. 

pi.ii Assai piu vivo del Tempo I. 



cresc. 



^ 



£ 



?=3 



£ 



X 



1 



EZM 



M>J i l gj ^ 



motto 
tranq. 



nif 



M 



v^^w-* 



rit.al Tempo I. 



¥ 



§ 



Tempo I. 



-o- 



-4&- 



£3= 



^... . r 



rr ir^r 



3 2 



»* 



^ 



1 — • 



/f 



# 



Oh.l 



JL 



XT 



£ 



^^ 



^ 



jE 



3= 3g 



E3 



^ 



jf ^- ' 



,„/ c/-tf.vc f 



mf 




cresc. a tempo 



^ ffr Jrltlf nj rjtf r!f r^urtrr if uTTr ^ri fj 

_ _ E 



$\ tnt grlfM em? ? ^fc/M *-*"E£f i f ? * f^ > r ^ 



# 



g 



^rf 




^r i>r T r .,?? .>Pf7r 



^ 



i 



£ 



*== 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 

FLAUTO III. 



(V " ' 



a tempo 

11" "^Ct *> 



? 



g-jr> rT^+r-f-^J 



^ ~po<orit. fj'f 



.? -^ ^^ ^T 



t^r > » r-f-tm r r r i r "f r r r r i r r r r f r fr f frf r (f r r f f r- 

tT P ctesr. etc - _ s'6<?// _ .do • ' "'__ 



i 



fcl 



24 .CTJ^.JT^TOJ^Pf^-,^- 



*»• -o- 



gg f hoi. 



rr'rrr ir 



^ 



/ 



\.o! I 



mj* ctesc. 



# 



t 



<* Iflgltli II 1% &&£k &te*£l»a §£te it 



£££ 



..£ - 



2 



* 



* 



10 



? 



? 



3^ ^3 



t^^v 



7T 

JtY^^^^rzr-fr .j 



M 1 



# 



221 



/ it . 



^FR? 



</tW 



« tempo 



fr 1 * 



i 



»»o «« //oco Allegro moltof! -— r j T . . - 



BE3=! 



28 ,-J-J -J-J^J^J^J^J 



iVirlV i rf r £ 



» 8 

motto tianq. 



NMM 



rresr. 



m 



>/ 



$ 



-€►- 



-«- 



te=r£4 



Stretto 



i 



3 n a 



i» A 



^ 



yy 



.#' 



j .i-^.f ,r.f ,r *>,f ,r, |f |f| 

"* !£ ys ^s /» 



9 



Andante .(it. >i. J - eo.) 



ii 



n s 



a 



* 



^ 



?Ff= =r»= 



i ii ■ — i- 



pfirFtg&l 



rrrrrrMpy " l r rr?r? r ^ ^£ 



#1 



it . r i iVpf * 



i 



w, 



tb 



ot/!= 



B 



rrff 



$ 



i£i 



n.i 

5 jS" 



PT»M' " ^ 



pp> i r * ~ 



pt » t * 



y </«>». 



f^~p 



/=— /» 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 



FLAUTO III. 



^ 



i A^P^.ffTr 




v $ v * ' i * in r \r ^ 



H I 

4 £i*i>ix 



+-»-»■ 



I 



/ : 



i ^.r?frg >- ryf>- l rr r^ Tr r^ ' F H i 




&m 



JKZ3TMI 



Tranquillo. 

3-£ 1 



ft* 



V f V 



r j; i f. ^. 



m 



■ * 



is 



w 



^=TT 



Cor I 



# 



* 



G 



j-JTJTflJ 



j*" ^—J0- 



*. , e 



./ 



£ 



frlfcff-f-l-J-i 



rF 



1> 



V /L?rr 



./ ~ 



1 



1 



F1I -g — ^ 

a — _ — — . — 






w— p 



w 1 



molto /* 




P~~z=f 



III. 



# 



Allegro comodo.U. m J. » 96.) ^ 



£g^gj 



s 



£ 



E-I.II 



-o^ 



SI 



A 



-OU 



a.* 



JJkl 



<* 



11 



g 



£P^ 



jejee 



cresc. 
mp 



f 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 

FLAUTO HI. 



CUr. 



FIJI 
P 



^^ 



i- ± U *l bJ 



B 



£ 



m j. ^ 



-t— i — - 






p i^rn~xrii 



mi 



u *'.f .O-Tg. 



S 



H 



no 



XE 



B 

frivol. 



Js=t 



VI, J f i -=="=? 




i 



p p (O 



AZ- 



r ir t 



JlX. 



r ir t r 



xu 



ffi 



s 



inr 



M " 1 1'" 'I I H " • |i ' " III" l^ j 



Andante sostcnulo.(>iM J.uo.)Teinpo I. (Allegro.) 
7- 7 ^ r^ i - a 2 g" S" ,^i j ... .3 



i 



ZZ 



^^ 



-^ 



pp tranq. 



FI.I1 



r" irpr M^ i rffr / * r 



H, °* =f | £ — 



-o^- 



-&- 



p cresc 



creac. 



ff 



m 



^Tirr n r i? , , - fr'ir , /T i**r'nr , ^ffg r > ,T ft , , m 



S 



*fV4H 





tt f r^rtf^n 




£E£EEE£3 



(^H yit^ lftip ii ^J y 



? ? ['• i p * i pn f 1 1 fg n 



dim. 



(h p 1 l> ^ 



feia c M " If U -' 






• .t-» 



f r r it m - 



#ff¥ 



i 



tfe: 




n, f u p 



rrrrr i rrrrrr i rM- \ > 



pp 



M rrr- 



ICZ3E 



H II 

4 r^jjj . jjjj^ 



^ m i p -fa 



^ l» 



3 



?£=E3 



% 



£*=£ 



$ 



Ob. 
PP 'j j 



-FP 



J-i-Jla 



n.ii 



, Vj ,J J J I ^-TJbJ J J J JU. 



IU ■ 3 



»^ JJ l»J^J,JHJ l j«;nfrJ 



jy 



Cresc. 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 



FLAUTO ffl. 



Js 



gf^=f 




-*>*- 



^M- 



-«- t 



G 



r T r r r 




Andante 
4 



sostenuto.J.J 

Trb. 

JUJL 



sempre ff 



■ i ii ■ * i 



pr 



Allegro assai. 
3 lV* 



XE 



XE 



XE 



sr 



j»i> jtfp 



Jtpoco cresc. 



$ 



£ 



m 



XEE 



-^ 



^ 



Q« I «1« 1 ii* 



TTV 



r m - 



3 



m 



■ ■, 



cresc. 



-ff 



Allegro ron fuoco.(M.MJ»i*o.) "• * INALE. 







/* 



i 



B 



14 ~*J 



i— 



~ Cor. Ill IV 
/C- marc. 



- riff i ' 




/>0<?o tranq, 

6 






p—gr 



ri.n 



. — -i . 



E^ 



■S* 'V »- 



PP 



t7 m / » — f — ~P 



■»• -o- 



i 



PIu vivo 
3 



ZEE 



p mp =J= = _ 



i 




i 



e. i r r r r 



> ■ ■ ■ ■ 



cresc. poco rit.atempo f J' Fl M m/* 



cresc. 



i 



g 



a ^^^iTG ic, 7J?jQj ^i"i 



P= 



I 



■■ | — | ■ 



± 



i 



ft m . — . — 

mp 



rj rj 



XE 



^31 



zz: 



Ng ^ 



XE 



y~n" 



'» - rj 







rJ rj 



a 



cresc. 



f 



marc. 



r r if » f if rrTif^ 



PI 



& 



6 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 



FLAUTO III. 



■**■ a 

#^# 



2 



rife 



£= 



^tete|j £ !; 



* - I ~ I 



* 



fi^W i 



4 



i 



£1 JU. Ql 



fil 



^ ""3^ *e^" 3^|fe S"®" -«- -O- -O- -a" 



ff 



m 



k 



/* 



K i 



f z tempre ff 






rr rf i - f 



p- l>? t, 



£ 



£ 



«/s ./* 



«/* ^ 



# 



5 



* t?^{?^f!H?* i * , *■> 



e 



r i»r *r l > 



^^ 



/* ./s 



i 



t>l» V' )r 



> ■ t , tr 



m t»» p cfc£ 



l>f V !» 



- T i i t 



F 1 ^ 



==£ 



3E= 



rfm . 



keU 



^^ 



u v- 



Viol.l 



i 



g 



so. 



J. J.ijij4j>L g 



£EE 



¥ 



£^ 



$ 



S 



-»• -o- ^^- -o -o- 



f > - i-'- , f fff 



$ 



¥=e 



cresc. 



ff 



^frff | t,r | | 



e=f£^ 



l^s 



r m ■ i - > 



e^ 



#* ^ t*~*' 



i»,*ffrf | ffr 



§ 



£. 



£^i 



# •#-# 



*£^ teteeleMe 




I V ' "■ ' ■ 'l 



hTmii 1 rrr n>f 5=3^ 



i 



Neilsen — Symphony No. 1 in G Minor, Op. 7 



FL AUTO III. 



M 



# 



i 



'-M 



'£*.+.'£■ 



1 > ■ 



N "", 

21) 8 , i 



p 



'/ 



s 



^W 7 ?^^ T * 



Fl 11 



ttf ff c'lf l f ^ - I i°' 




j^Tj 



^ M 



- \ j I " i i ^ 



? 



m 



tf^f. 



W 



sx. 



jcl. 



sx. 



jQl 



-O- 



SF 



m 



•/ 



Allegro molto.(M.M. o.« 76 ) 



4 1 / * t ■' 




• .^ » 



-»•• -»■• -o-' -«y 



— ix* si a 



-»-• 



^ 



,P, r r if f 



a . tt . jj,. a . j^. Q , 



-UL 




$ 



■(»•• I©" 



# 



^ft ^ ^ 



<£• ^ Jfc £ 



•<©•• 1^ 



'— ^"^ 



^ 



S 



SE 



cresc. 



_{£ 


ft ft ft £ £ ft £ £ ft £: J= 


1 — 


a- ^^ 




£ . 







# 



JME=£ 



>• — ^ "^_ -^ -^ ' ^^- _^^ 

ft £ t ft £ £ -^ n- ^>. 

f f f f r r .- - if 



ol* ♦ 



S 



» 



fc - >- 



^ ' . ^' ' * ' " ■ . '' , ' ' ' ' '^ . ■ ' ^- 



f L . ,f . 



i 



